

GRUNDIG {Radio Werke Fiirth/Bay) - Mod. 85. Apparecchio AM/FM a tre sole valvole, una coppia di cristalli di germanio per la rivelazione FM, e un rettifiratore a selenio Una 
gamma onde medie e una gamma onde ultraeorte. Media frequenza AM a 468 kc/s e MF/FM a 10,7 Mc/s. Consumo CA 35 watt. 




















